Colorado Water Quality Segments and Impairment Status for the Animas - Impairments prior to Gold King Spill 


Segment 

2012 303(d) List 

2012 TMDL Completed (Category 4A) 

Comments 

COSJAF07 


Al, Cd, Cu, Fe. Pb 


COSJAF03a 

none 

none 

unassessed 

COSJAF03b 

none 

none 

unassessed 

COSJAF04a 

Al (tree) 

Cu, Fe, pH, Zn 


COSJAF04b 


Zn 


COSJAF05a 

Mn (WS) 



Segment 

2016 Proposed 303(d) List 2016 Proposed TMDL Completeions (Category 4A) 

COSJAF07 


Al, Cd, Cu, Fe. Pb 


COSJAF03a 



unassessed 

COSJAF03b 



unassessed 

COSJAF04a 

Al 

Cu, Fe, pH, Zn 


COSJAF04b 

temperature, Aquatic Life Use (bZm-based), Zn 


COSJAF05a 

Mn 




1803424 


ED 000552E 00006666-00001 



